Ks. Pratat Prof. Dr FRANCISZEK 


GOLBA 


zmarł dnia 18 stycznia 1944 r. w Balachowicach i tamże pochowany, 
przeżywszy lat 82, 


o ezym zawiadania b. Uczniów i Przyjaciół Zmarłego 


ABEE, 


Brat. 
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